ZAFIBNIK 


fr) 
sastavljen dana est: fo 1987. godine prilikom pregleda vatro- 
gasnog spremišta i opreme DVD ZEČRBOLVEE : 


Zatečeno je slijedeće stanje: 


1. Spremište uredno: (da) ne 

2. Oprema sortirana po vrstama: ne 

3. Količina tlaćnih cijevi: 0= # 52. kom. 35 /B=7545 kon M 
4, Usisne cijevi: komada g 75 _4_ 110 sE 

5. Da 1i posjeduje sirenu: električnu _Tučnu (zaokruži) 

6. Društvo posjeduje vozilo: 


— Navalna kola da ne god.proizvodnje. marka 


tip 


— Kombi ne = is (IR marica DIV 22 


tip hranedeav 


ki 21: 0 ne -m PRO morsca VAZA PLA 


tip ZEN) 
- vatrogasni agregat marke Akeatver god.proiizvod, PZ 
SK NN a " leote> Za PB 


a oR tt Paqya Pe Bk ot P213R 
7. Dali su vozila i strojevi uredni — čisti: ne 


8. Dali za vozila i strojeve posjeduju gorivo i to: 
Rezervoar je - pun -(Gola)- prazan (zaokruži odgovor). 
Pored toga rezerve ime = pijete 

9. Dali je posebno izdvojena neispravna oprema: &) ne 


10. Dali su vozila i strojevi spremni za intervenciju (ovo 
provjeriti opa u pogon istih u mjestu — odgovor 
opisno): A — 


ša 


11. Potreba nabave opreme u 1984. godini: 
- cjevi g 52 komada 2 6 75 komada /O 


- ostale nužne opreme - navesti opisno:, PZ 


S- Aparati: nućveszealuo m lnewte 


12. Da li je u toku 1985. godine bilo intervencija, požara ili 
drugih (navesti opisno, kada i gdje): 


— Ne 


15. Navesti i druga značajna pitanja koja ocijeni Komisija prili- 
kom pregleda na posebnom prilogu. 


Popisom evidentirati samo ispravnu i upotrebljivu opremu. 


fa / [ZZ 
Pregled započeo u PA PoE sati, završen u Z sati. 


Za DVD: 


Predsjednik Pika / akni: 


Komandt+r 


Spremištar 4 7 


N 


